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Type 


% OA2 
GB-OA2WA 


OA3 


% OA4G 
% OB2 


* OB2WA 
GB-OB2WA 

% OB3 

% OC3 

% OD3 


OZ4A 
C1K/6014 
1P39 
1P40 
2-01C 


% 2C36 


2C37 
zC39A 
2C39B 
2C39WA 


2C40 
2C43 
2C51 
2D21 
2D21W 


2E24 
2E26 


w% 2542 


2X2A 
3-400Z 


3A5 

3B28 

3C23 
3CPN10A5 
3CX100A5 


3CX2500A3 
3CX2500F3 
3E29 
C3J5/5632 
C3J/A/5684 


3X2500A3 
3X2500F3 
3X3000A1 
3X3000F1 
4-65A 


4-125A 
4-250A 
4-400A 
4-1000A 
4CX250B 
4CX250F 
4CX250K 
4CX300A 
4CX1000A 
4CX5000A 


4E27A/5-125B 
4PR60B 
4W20,000A 
4X150A 
4X250B 


4X500A 
5R4GYB 


% 5Y3WGTA 
GB-5Y3WGTA 


6AD4 
*& S6GAHEWA 


%& 6AJ5 


6AK6 


SYLVANIA/ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 


SENECA FALLS, NEW YORK 713748 EFFECTIVE FEBRUARY 15, 1966 


SYLVANIA INDUSTRIAL SPECIAL PURPOSE TUBES 


Description 


Voltage Regulator 
Diode 

Voltage Regulator 
Thyratron 
Voltage Regulator 


Voltage Regulator 
Voltage Regulator 
Voltage Regulator 
Voltage Regulator 
Voltage Regulator 


Rectifier 

Grid Controlled Rectifier 
Phototube 

Phototube 

Rectifier 


Rocket Planar Tube 
Rocket Planar Tube 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Duotriode 
Thyratron 

(See 5727/2D21W) 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Magnetron 
Rectifier 

(See 8163/3-400Z) 


Duotriode 

Rectifier 

Thyratron 

(See 7815/3CPN10A5) 
(See 7289/3CX100A5) 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Grid Controlled Rectifier 
Grid Controlled Rectifier 


(See 8161/3X2500A3) 
(See 8251/3X2500F3) 
(See 8238/3X3000A1) 
(See 8239/3X3000F 1) 
(See 8165/4-65A) 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
(See 8438/4-400A) 
(See 8166/4-1000A) 


. (See 7203/4CX250B) 


(See 7204/4CX250F) 
(See 8245/4CX250K) 
(See 8167/4CX300A) 
(See 8168/4CX1000A) 
(See 8170/4CX5000A) 


Power Amplifier 

(See 8252/4PR60B) 
(See 8173/4W20,000A) 
(See 7034/4X150A) 
Power Amplifier 


Power Amplifier 
Duodiode 

Duodiode 

Duodiode 
Subminiature Triode 


Pentode 
Pentode 
Power Pentode 


User’s 
Price 


$ 1.32 
3.35 
1.54 
1.86 
1.37 


2.40 
2.40 
2:30 
1.50 
1.44 


1.12 
11.80 
2.50 
3.75 
18.00 


50.00 
50.00 
20.75 
32.15 
20.75 


29.30 
26.95 
3.65 
1.25 


200.00 
210.00 
21.50 
12.70 
13.10 


45.00 


35.75 


127.50 
2.03 
4.05 
4.05 
3.40 


7.60 
3.85 
1.40 


Type 


% 6ANSWA 
6AS6 
6AS7G 


6AS7GA 
% 6AU6WA 
% 6AUEWB 
% 6BF7W 

6BL6 


6BM6 
6BM6A 
GB-6BQ7A 
*EC4W 
*% 6C4WA 


GB-6CY5 
% 6D4 

6DJ8 

GB-6DJ8 
6J4 


% 6J4WA 
GB-6J4WA 
C6J/A/5685 
% 6JEWA 
% 6SJ7WGT 


*& 6SL7WGT 
GB-6SL7WGT 

%* 6SN7WGT 
GB-6SN7WGT 

% 6SN7WGTA 


*% 6VEGTY 

% 6X4W 

% 6X4WA 
GB-6X4WA 

% 6X5WGT 


GB-6X5WGT 
%& 7AK7 
GB-7AK7 
* 7F8W 
% 12AT7WA 


% 12AT7WB 
12AY7 
C16J/5665 
RX21A 
25T 


* 28D7 

$28D7 
*& 28D7W 

FG-95 
100 
100TH 
102A 
SK-113 
SK-114 
Si€-115 
200 
SK-220A-G 
SK-220Z 
SK-221A 
SK-221B-G 
SK-221H 
SK-221K 
SK-222A-G 
SK-222Z 
250TH 
304TH 
304TL 

GB-407A 


GB-408A 
450TL 
481B 


Description 


Pentode 
Pentode 
Duo Power Triode 


Duo Power Triode 
Pentode 

Pentode 

Subminiature Duo-Triode 
(See Klystrons) 


(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
Duotriode 
Triode 

Triode 


Tetrode 
Thyratron 
(Receiving Type) 
Duotriode 
Triode 


Triode 

Triode 

Grid Controlled Rectifier 
Duotriode 

Pentode 


Duotriode 
Duotriode 
Duotriode 
Duotriode 
Duotriode 


Beam Pentode 
Duo-Diode 
Duo-Diode 
Duo-Diode 
Duo-Diode 


Duo-Diode 
Pentode 
Pentode 
Duotriode 
Duotriode 


Duotriode 

Duotriode 

Grid Controlled Rectifier 
Rectifier 

Power Amplifier 


Duo. Beam Pentode 
Duo. Beam Pentode 
Duo. Beam Pentode 
(See 5560/FG95) 
(See 5575/100) 


Power Amplifier 
Rectifier 

(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 


(See 5576/200) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 


(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Duotriode 


Pentode 
Power Amplifier 
Rectifier 


User's 
Price 


$ 10.80 
3.43 
4.93 


4.93 
2.70 
2.70 
4.20 


2.20 
1.55 
3.15 


1.85 
2.85 


2.70 
4.02 
5.60 
5.60 
29.00 
5.35 
2.70 


3.15 
3.15 
230 
2.35 
4.90 


1.45 
1.60 
2.85 
2.85 
1.58 
1.55 
8.15 
8.15 
7.05 
2.55 


2.55 
2.45 
52.50 
25.75 
28.50 


4.95 
4.95 
10.75 


23.50 
174.00 


38.50 
75.00 
75.00 

5.90 


4.95 
85.00 
10.90 


ws 


SENECA FALLS, NEW YORK 787468 
SYLVANIA INDUSTRIAL SPECIAL PURPOSE TUBES 


Type 


575A 
579B 


592/3-200A3 
604 

604L 

615 

627 


632B 
635 
635L 
642 
652 


672A 
673 
678 
710 


SYK-720A-G 
SYK-720Z 
SYK-722A-G 
SYK-722Z 
760 


760L 
807 
810 
811A 
812A 


813 
815 
816 
828 
829B 


832A 
833A 
K-839B 
K-840B 
K-841B 


866A 
869B 
872A 
884 
889RA 


921 
922 
923 
927 
929 


930 
931A 
1000T 
1051A 
1052A 


1061 
1218A 


GB-1219/5670 
GB-1220/5654 


1229 


GB-1252/6U8A 


1616 
1624 
2050 
2050A 


K-4008 
K-4010 
K-4011 
K-4012 
K-4013 


K-4014 
K-4015 
5530-H 
5531 

5541 
5551A/652 
5552A 
5553B 


Description 


Rectifier 
Rectifier 


Power Amplifier 
Rectifier 
Rectifier 
Rectifier 
Thyratron 


Thyratron 
Rectifier 
Rectifier 
Protector 

(See 5551A/652) 


Thyratron 
Rectifier 
Thyratron 

(See 6011/710) 


(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
Thyratron 


Thyratron 

Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Rectifier 

Power Amplifier 
Power Amplifier 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 


Rectifier 

Rectifier 

Rectifier 
Thyratron 

(See 5667/889RA) 


Phototube 
Phototube 
Phototube 
Phototube 
Phototube 


Phototube 
Phototube 
Power Amplifier 
Ignitron 
ignitron 


Ignitron 
Triode 
Duotriode 
Pentode 
Tetrode 


Triode Pentode 
Rectifier 

Power Amplifier 
Thyratron 
Thyratron 


(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 


(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Ignitron 
ignitron 
Ignitron 


User’s 
Price 


20.15 
20.50 


46.00 
11.80 
13.00 
10.05 
31.50 


33.00 
13.00 
13.50 
17.00 


Type 


5557 
5558 

5559 
5560/FG95 
5575/100 


5576/200 
5604 
5606 
5632 

%& 5636 


% 5636A 
% 5639 
% 5639A 
% 5641 
*% 5641A 


5642 
%& 5643 
% 5644 
% 5644A 
*%& 5647 


% 5647A 
5651 
% 5651WA 
GB-5654 
% 5654/6AK5W 


5658 
5665 
5667 (889RA) 
5668 
5669 


% 5670 
GB-5670 
% 5670WA 
5684 
5685 


GB-5687 
% 5687WA 
% 5692 
5693 
5696 


*% 5718 
*% 5718A 
*% 5719 
*% 5719A 
5722 


GB-5725 

% 5725/6AS6W 
GB-5726 

% 5726/6AL5W 


%& 5726/6AL5W/6097 


GB-5727 
*%& 5727/2D21W 

5736 

GB-5749 
* 5749/6BA6W 


GB-5750 
* 5750/6BE6W 
% 5751 
GB-5751 
*% 5751WA 


95763 
5767 
* 5768 
5796 

*5814A 


GB-5814A 
*% 5814WA 
5820A 
%& 5823 
5836 


5837 
* 5840 
*% 5840A 

5845 

5855 


SYLVANIA / ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 


EFFECTIVE FEBRUARY 15, 1966 


Description 


Thyratron 
Rectifier 
Thyratron 
Thyratron 
Rectifier 


Rectifier 

Power Amplifier 
Power Amplifier 

(See C3J/5632) 
Subminiature Pentode 


Subminiature Pentode 
Subminiature Beam Pentode 
Subminiature Beam Pentode 
Subminiature Diode 
Subminiature Diode 


(Receiving Type) 
Subminiature Gas Tetrode 
Subminiature Gas Diode 
Subminiature Gas Diode 
Subminiature Diode 


Subminiature Diode 
Gas Diode 

Gas Diode 

Pentode 

Pentode 


Power Amplifier 
(See C16J/5665) 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 


Duotriode 
Duotriode 
Duotriode 
(See C3J/A/5684) 
(See C6J/A/5685) 


Duotriode 
Duotriode 
Duotriode 
Pentode 


Thyratron 


Subminiature Triode 
Subminiature Triode 
Subminiature Triode 
Subminiature Triode 
Diode 


Pentode 
Pentode 
Duodiode 
Duodiode 
Duodiode 


Tetrode Thyratron 
Tetrode Thyratron 
Power Amplifier 
Pentode 

Pentode 


Heptode 
Heptode 
Duotriode 
Duotriode 
Duotriode 


Power Amplifier 
Rocket Planar Tube 
Rocket Planar Tube 
Thyratron 
Duotriode 


Duotriode 
Duotriode 
Image Orthicon 
Thyratron 
(See Klystrons) 


(See Klystrons) 
Subminiature Pentode 
Subminiature Pentode 
Duodiode 

Thyratron 


2.35 
2.35 
1100.00 
1.72 


SYLVANIA/ ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 


SENECA FALLS, NEW YORK 738748 
SYLVANIA INDUSTRIAL SPECIAL PURPOSE TUBES 


User’s 

Type Description Price 
5879 Pentode $ 1.95 
5881 Power Amplifier 3.10 
5894 Power Amplifier 25.00 

% 5896 Subminiature Duodiode 3.80 
% 5896A Subminiature Duodiode 3.80 
*% 5899 Subminiature Pentode 5.55 
%* 5899A Subminiature Pentode 5.55 
*% 5902 Subminiature Pentode 4.80 
% 5902A Subminiature Pentode 4.80 
% 5903 Subminiature Duodiode 7.45 
*% 5904 Subminiature Triode 7.90 
%* 5905 Subminiature Pentode 8.40 
%* 5906 Subminiature Pentode 8.40 
% 5907 Subminiature Pentode 8.40 
* 5908 Subminiature Pentode 9.80 
5916 Subminiature Pentode 9.80 

*% 5931 Duodiode 6.80 
GB-5931 Duodiode 6.80 
% 5932 Beam Pentode 11.30 
GB-5932 Beam Pentode 11.30 
% 5933 Beam Pentode 12.35 
GB-5933 Beam Pentode 12.35 
% 5933WA Beam Pentode 16.50 
5934 Rectifier 22.00 

%*% 5963 Duotriode 1.34 
5964 Duotriode 1.54 
5965 Duotriode 1.95 
5966 Gas Pressure Measuring Tube 42.00 

*% 5977 Subminiature Triode 6.55 
% 5977A Subminiature Triode 6.55 
% 5987 Subminiature Triode 11.10 
GB-6005 Beam Pentode 3.23 
% 6005/6AQ5W Beam Pentode 3.23 
6005/6AQ5W/6095 Beam Pentode 3.23 
6011/710 Thyratron 12.00 
6012 Thyratron 7.65 
6014 (See C1K/6014) Sas nab a 

% 6021 Subminiature Duotriode 3.50 
% 6021A Subminiature Duotriode 3.50 
%*% 6028 Pentode 4.95 

. 6072 Duo Triode 3.90 
% 6080 Duotriode 5.33 
GB-6080 Duotriode 5.33 
* 6080WA Duotriode 10.80 
6097 (See 5726/6AL5W/6097) Setiedseets 
GB-6101 Duotriode 5.35 
* 6110 Subminiature Duotriode 8.05 
% 6111 Subminiature Duotriode 3.70 
*% 6111A Subminiature Duotriode 3.70 
* 6112 Subminiature Duotriode 4.10 
% 6112A Subminiature Duotriode 4.10 
% 6135 Triode 2.40 
GB-6135 Triode 2.40 
GB-6136 Pentode 2.70 
§6146A Power Amplifier 4.35 
6146B/8298A Power Amplifier 5.20 
$6159 Power Amplifier 4.80 
96159A Power Amplifier 4.80 
GB-6186 Pentode 3.85 
% 6186/6AG5WA Pentode 3.85 
GB-6189 Duotriode 3.70 
% 6189/12AU7WA Duotriode 3.70 
% 6197 Pentode 2.30 
GB-6201 Duotriode 2.55 
% 6205 Subminiature Pentode 5.90 
%* 6205A Subminiature Pentode 5.90 
% 6206 Subminiature Pentode © 7.25 
% 6206A Subminiature Pentode 7.25 
6211 Duotriode 1.95 

*% 6216 Beam Power Pentode 4.15 
6257 Power Amplifier 330.00 

*% 6308 Subminiature Gas Diode 8.25 
6350 Duotriode 1.85 

%& 6352 Subminiature Duodiode 9.85 
96360 Twin Tetrode 4.95 
6421-F Power Amplifier 545.00 


EFFECTIVE FEBRUARY 15, 1966 


Type 


6425-F 
6468 
6469 
6481 
6485 
6503 
6550 


96660/6BA6 
96661/6BH6 
§6662/6BJ6 
§6663/6AL5 
6664/6AB4 
496669/6AQ5A 


96676/6CB6A 
§6677/6CL6 
§6678/6U8A 
§6679/12AT7 
96680/12AU7 


$6681/12AX7 
6788 
6807 
6832 
96883 
96883A 
6897 
6922 
6939 
* 6943 


% 6944 
% 6945 
% 6946 
% 6947 
* 6948 


6973 
6977 
7006 
7007 
7025 


7034/4X150A 
7044 

97054 

97055 

97056 


97057 
97058 
97059 
97060 
97061 


97167 
7199 
7203/4CX250B 
7204/4CX250F 
97258 


7289/3CX100A5 
7325 
GB-7327 
GB-7550 
7551 
7738 
% 7759 
% 7760 
*% 7761 
% 7762 


7803 

7815 /3CPN10A5 
* 7887 
*% 7888 

7962 

7963 

8008 
% 8064 

8070 

8071 


8077 

8077/7054 
8161/3X2500A3 
8163/3-400Z 
8165/4-65A 


Description 


Power Amplifier 
(See Klystrons) 
(See Klystrons) 
Rocket Planar Tube 
Power Pentode 
Rocket Planar Tube 
Power Amplifier 


Pentode 
Pentode 
Pentode 
Duodiode 

R. F. Amplifier 
Beam Pentode 


Pentode 

Beam Pentode 
Tri. Pentode 
Duotriode 
Duotriode 


Duotriode 

Subminiature Pentode 
Thyratron 

Subminiature Duo Triode 
Power Amplifier 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Double Triode 

Twin Power Pentode 
Subminiature Pentode 


Subminiature Pentode 
Subminiature Beam Pentode 
Subminiature Triode 
Subminiature Duotriode 
Subminiature Duotriode 


(Receiving Type) 
Indicator Triode 
Magnetron 
Power Amplifier 
(Receiving Type) 
Power Amplifier 
Duotriode 

Power Pentode 
Twin Diode 
Pentode 

Twin Triode 
Twin Triode 
Triode Pentode 
Triode Tetrode 
Beam Power Pentode 


7 Pin Miniature Tetrode 
(Receiving Type) 

Power Amplifier 

Power Amplifier 

Triode Pentode 


Power Amplifier 

Vidicon 

Subminiature Duotriode 
Subminiature Duo Triode 
Beam Pentode 


Triode 

Subminiature Duo Triode 
Subminiature Double Triode 
Subminiature Pentode 
Subminiature Beam Pentode 


Duo Triode 

Power Amplifier 
Subminiature Double Triode 
Subminiature Triode . 
Subminiature Double Triode 


Subminiature Double Triode 
Rectifier 

Subminiature Pentode 
Subminiature Triode 
Subminiature Triode 


Power Pentode 
Power Pentode 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 


User’s 
Price 


$ 675.00 


fo 
\ 
' 


SYLVANIA / ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 


SENECA FALLS, NEW YORK 78748 
SYLVANIA INDUSTRIAL SPECIAL PURPOSE TUBES 


Type 


8166/4-1000A 


8167/4CX300A 
8168/4CX1000A 
8170/4CX5Q00A 
8173/4W20,000A 
8210 
8238/3X3000A1 
8239/3X3000F1 


Type 


SK-113 
SK-114 
SK-115 
SK-220A-G 
SK-220Z 
SK-221A 
SK-221B-G 
SK-221H 
SK-221K 
SK-222A-G 
SK-222Z 
SYK-720A-G 
SYK-720Z 


Type 


* 6BL6 
* 6BM6 
* 6BM6A 


Description 


Power Amplifier 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 


Subminiature Pentode 


Power Amplifier 
Power Amplifier 


User's 
Price 


1-9 


$195:00 
195.00 
195.00 
140.00 
315.00 
160.00 
145.00 
205.00 
160.00 
145.00 
320.00 
145.00 
325.00 


User’s 
Price 
1345 


$ 40.00 
50.00 
50.00 


User’s 
Price 


$ 132.00 


58.50 
181.00 
495.00 

2030.00 

10.75 
210.00 
220.00 


EFFECTIVE FEBRUARY 15, 1966 


Type 


8245/4CX250K 
8251/3X2500F3 
8252/4PR60B 
8298A 
8334/1218A 
8438/4-400A 


8484 
9001 


SYLVANIA KLYSTRONS 


User’s 
Price 


10 - 24 


$185.00 
185.00 
185.00 
130.00 
295.00 
150.00 
135.00 
185.00 
150.00 
135.00 
300.00 
135.00 
305.00 


User’s 
Price 


6 - 49 


$ 26.00 
36.50 
36.50 


Type 


SYK-722A-G 
SYK-722Z 
K-839B 
K-841B 
K-4008 
K-4010 
K-4011 
K-4012 
K-4013 
K-4014 
K-4015 
6468 
6469 


Type 


%& 5836 
%& 5837 


Description 


Power Amplifier 
Power Amplifier 
Power Amplifier 
(See 6146B/8298A) 
Triode 

Power Amplifier 
Vidicon 

Pentode 


User’s 
Price 


1-9 


$ 150.00 
330.00 
195.00 
195.00: 
195.00 
195.00 
205.00 
195.00 
195.00 
195.00 
195.00 
195.00 
195.00 


User’s 
Price 


1-5 


$ 69.00 
69.00 


Applicable quantity price is determined by number of Klystrons ordered within a family group. 


User’s 
Price 


10 - 24 


$ 140.00 
310.00 
185.00 
185.00 
185.00 
185.00 
195.00 
185.00 
185.00 
185.00 
185.00 
185.00 
185.00 


User’s 
Price 


6 - 49 


$ 49.75 
49.75 





Types listed in Bold Face are Sylvania Gold Brand Tubes. 


% Indicates Military Type Approval. 


4 Tubes are ‘‘Communications quality” types. 


GB-Manufactured to Commercial and Industrial Specifications. 


SYLVANIA/ ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 


SENECA FALLS, NEW YORK 73748 EFFECTIVE FEBRUARY 15, 1966 
SYLVANIA PHOTO CONDUCTOR AND COUNTER TUBES 


Sad 


User's User's 
Type Description Price Type Description Price 
8100 Photoconductor $1.40 8318A Photoconductor $ 1.54 
8142 — Photoconductor 1.40 8582 Photoconductor 1.54 
iat pnetecancuetot BAe PL-466E Photocell-Lamp 3.55 
cacti E oreconeueret Bee PL-1810C Photocell-Lamp 3.55 
i ehotocendueter a0 PL-8212E Photocell-Lamp 3.55 
8475A Photoconductor 1.54 PL-8224C Photocell-Lamp 3.55 
8477A Photoconductor 1.54 7163 Photoconductor 1.76 
User's User's 
Type Description Price Type Description Price 
6476A Counter Tube $14.95 6910 Counter Tube $13.37 
6802 Counter Tube 11.43 7155 Counter Tube 13.37 
6879 Counter Tube 13.37 8035 (CT-4251) Counter Tube 11.10 
6909 Counter Tube 11.43 8353 Counter Tube 11.10 
Following items available to extent of present inventory. 
User's User’s 
Type Description Price Type Description Price 
one Trigger Tubes $ 6.96 VG1A lonization Gauges $ 32.60 
6483 Trigger Tubes 3.09 
R111 lonization Gauges 12.70 SY1301 Omegatron 198.00 
R1111M lonization Gauges 26.00 SY1301A Omegatron 248.00 
SYLVANIA SPECIAL LAMP PRODUCTS 
User’s Users 
Type Price Type Price 
GLOW MODULATORS 
GM514 $65.60 S844 $ 20.40 
GM514C 65.60 $852 17.00 
R1130B 22.90 R4350 29.70 
R1131C 21.60 
UBE 
R1166 22.00 peace : 
FT118 9.00 
R1168 26.95 
R1169 24.00 FT218 9.10 
, R4306 9.90 
R4307 5.60 
STROBOTRONS 
1D21/SN4 7.30. R4307C 5.60 
SN5 12.80 R4319 8.70 
SA309 20.40 R4329 9.60 
SA309A 21.30 R4330 29.10 
$413 15.30 R4336 36.00 
$S501 29.30 R4337 49.00 
$696 23.70 R4340 60.50 
$836 17.00 
$840 20.60 MITE-T-LITES List Price 
$841 20.60 ML202A $ 1.10 
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SYLVANIA INDUSTRIAL & MILITARY CATHODE RAY TUBES 


User’s User’s 

Type Price Type Price 

2AP1A 19.30 * SADP1 39.55 

2BP1 18.75 SADPIA 42.50 

 2BP11 * %* SADP2 39.55 

* 3ACPIA 43.40 SADP2A 42.50 

* 3ACP2A 43.40 %* 5SADP7 42.10 

* 3ACP7A 43.40 5ADP7A 45.30 

* 3ACP1I1A 43.40 SADP11 42.10 
3ACP12A 43.40 SADP1I1A 45.55 
3ACP16A 59.50 SADP31A 45.55 

%* 3ADP1 61.60 
3ADP2 61.60 *% SAHP4A 53.20 
3ADP7 61.60 * SAHP7 
3ADP11 61.60 * SAHP7A 39.30 
3ASP 1 40.85 5AHP14 
3ASP2 40.85 S5AHP14A 48.95 
3ASP7 40.85 5 AHP 19 
3ASP11 40.85 | SAHPI19A 48.95 
3BEP1 44.80 

* 3BGP1 51.65 5 AMP 1 
3BGP2 51.65 * SAMPIA 56.60 
3BGP7 51.65 5 AMP 2 

* SAMP2A 56.60 
3BGP11 51.65 5 AMP7 
3BMP1 55.95 * 5AMP7A 71.90 
3BMP2 55.95 5 AMP 11 
3BMP7 57.90 ® SAMPIIA 71.90 
3BMP11 57.90 5AMP31A 89.10 
3BMP 12 57.90 

* 3BPI1A 33.05 ont ‘s ‘<6 

* 3FP7A 34.30 : 

* 3)P1 30.75 eee 

k 3]JP2 30.75 SAQP2A 47.50 

: * 5AQP7 

* 3)P7 30.75 aa nae 

*& 3jJP12 : 2 ae ‘ 

* 3KP1 31.60 SAQP 11 47.70 
3KP4 31.60 5AUP24 165.20 
3KP7 31.60 5BCP1 81.00 
3KP11 31.60 SBCP4 . 
3KP 16 40.45 %* 5BCP7 81.00 
3MP1 26.00 SBCP11 81.00 

® 3RPI1 27.05 5BGP1 75.00 
3RPI1A 32.00 SBGP2 75.00 

5BGP7 75.00 
3RP4 29.60 S5BGP11 75.00 

% 3SP1 34.45 SBGP15 75.00 
3SP2 34.45 SBHP1 
3SP11 34.45 

*& 3WPl . 34.55 SBHPIA 92.50 
3WP2 34.55 SBHP2 
3WP 11 34.55 * SBHP2A 92.50 

| 5BHP7 

* 4MP1 65.75 SBHP7A 92.50 
SABP 1 39.55 SBHP11 
SABPIA 42.50 SBHP11A 92.50 
SABP4 42.10 SBHP15 | 
SABP4A 45.30 5BHP15A 92.50 
5ABP7 42.10 
SABP7A 45.30 SBNP16 35.45 
SABP11 42.10 * SBPIA 34.90 
SABP1I1A 45.55 SBRP1 56.65 
S5ABP31A * SBRP4 56.65 


NOTE: Other screen phosphors for industrial and Military Cathode Ray Tubes are available upon request. 





an ae 


SYLVANIA/ ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 


SENECA FALLS, NEW YORK 73746 — EFFECTIVE FEBRUARY 15, 1966 





SYLVANIA INDUSTRIAL & MILITARY CATHODE RAY TUBES 


| User's User's 
Type Price Type Price 
5BRP7 56.65 7JP1/7VP1 43.90 
SBRP11 56.65 7JP7 43.90 
* S5SCPIA 38.85 - 7MP7 45.40 
* SCP1B 41.30 7MP14 45.40 
* SCP7A 38.85 7UP7 47.50 
SCPI1IA 38.85 7UP25 47.50 
* 5CP12 38.85 
SCVP1 203.00  8CP1 47.50 
8CP2 47.50 
SCVP7 203.00 8CP7 47.50 
SCVP19 203.00 8CP 11 47.50 
SDEP1 34.45 8DP4 33.00 
5SDEP2 34.45 8FP4 a 
SDEP7 34.45 oe 
SDEP11 34.45 ta | 34.90 
SDKP4 : 8KP4 33.85 
SDKP11 34.60 BOP 4 a 10 
SDKP 15 34.60 
SDKP16 : 34.60 * 10AKP7 54.90 
>DKP24 : 10ANP4 89.80 
5DLP4 : 34.60 * 10ANP7 89.80 
5FP4A 35.00 10ANP 16 89.80 
* SFP7A 26.80 10ANP19 89.80 
SFPIIA 36.50 1OANP25 89.80 
* 5SFPI4A 33.20 
SQP4A 61.10 10KP7 
SRP1A 169.70 * 10KP7A 51.65 
SRP2A 169.70 10KP7B 56.95 
S5RP4A 169.70 1ONP11 148.50 
SRPSA 169.70 10SP4 69.15 
SRP7A * 10VP7 83.80 
SRP11A 169.70 10VP15 . 
* SUP1 31.65 * 10WP7 36.60 
5UP7 31.65 1OWP7A 38.00 
SUP11 31.65 10WP 14 60.90 
5WP1l 97.70 
SWP15 97.70 1OWP14A 70.90 
5ZP15 91.05 10OWP19 * 
5ZP16 91.05 1OWP19A * 
5ZP24 91.05 
12ABP7 
" ean 50.00 * 12ABP7A 56.80 
SABPIG 12ABP 14 
ou 55.35 12ABP14A 81.40 
ce 12ABP 19 
FABPIOA 55.35 12ABP19A 89.80 
* 12DP7A 60.60 
7AEP1 49.80 * 12DP7C 73.90 
7AEP2 49.80 ices 
* ae ya 12SP7B 51.20 
AEPI11 9.80 * 12SP7D 55.60 
7AQP4 66.30 aay 6 
7AQP7 66.30 
7AQP16 66.30 SC-2558P 1 180.00 
7AQPi9 66.30 SC+2558P4 180.00 
7AQP25 66.30 SC-2558P7 180.00 
7AUP4 66.65 SC+2830P 1 55.70 
7 AUP7 66.65 SC-2854 §8.25 
7BP2A 37.05 SC-3116P/T65P/T543P 110.00 
7BP7A 37.05 SC-3301P/T64P/T533P 110.00 


NOTE: Other screen phosphors for industrial and Military Cathode Ray Tubes are available upon request. 
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SYLVANIA INDUSTRIAL & MILITARY CATHODE RAY TUBES 


SPECIAL SYLVANIA INDUSTRIAL & MILITARY CATHODE RAY TUBES 


To assist in selection of custom designed tube types available on a made-to-order basis, following is a list defining 
each type by its product design. 


Technical data, delivery and pricing information may be obtained by contacting your Sylvania sales representative, 
or Sylvania’s Industrial & Military Cathode Ray Tube Department, Seneca Falls, New York. 


User's User's 
Type Description Price Type Description Price 


Single Gun Electrostatic Deflection: Single Gun - Magnetic Deflection: 


SC-3016P 11 Low Heater Power * SC-3557— High Brightness; compact 
SC-3502 Low Heater Power * Design * 
SC-2812 Low Heater Power 5RP1 * SC-3037P7 Compact Design-Airborne 
SC-3195 High Resolution; . Radar * 

Line Width .003”’ * SC-2854 High Visibility Phosphor, 
SC-3 383 * Replaces 5SAHP7 and 
SC-4022 * SAHP7A - 
SC-4096 * SC-3180P7B Off Set Neck; Airborne 
1GAMP7 * Radar * 
SC-3895 * ST-3183 Small Neck, Compact 

Monitor * 


High Deflection Types - Sensitivity For Transistor 


Drive: 


Single Gun, Very High Resolution: 


SC-3511 Low Heater Power * SC-3858 .002°" Line Width * 
SC-2782 001°? Line Width * 
SC-3377 6.3v Heater * SC-2809 .0008"’ Line Width * 
SC-3802 Low Heater Power * 5CEP .0015’° Line Width e 
SC-3894 Low Heater Power or 6.3v SC-3168 002°’ Line Width; 
Heater + 20° Deflection Angle * 
SC-4008 .003°’ Line Width; 
| 20° Deflection Angle . 
Multigun Electrostatic Deflection: SC-4099 sa Line Width; Flat : 
ace 
SC-3890P 11 -002°? Line Width; Flat ' 
SC-3397 2-Gun * Face 
SC-4012 2-G : : 
SC-4014 Ses ‘ High Resolution Assembly: 
SC-3886 2-Gun * 
SC-4039 2-Gun * AT-SK 5053-1 Features High Resolution Tube, 
Deflection Coil, Focus Coil, 
SC-3061 3-Gun * Magnetic Shield, Alignment 
SC-3561 3-Gun * Components and Connectors * 
SC-3090 3-Gun 
SC-3804 5-Gun; zoned scan ‘ Unitized Design for High Altitude Application: 
SC-3399 5-Gun; full scan all guns * rs ee 
SC-3880 5-Gun; zoned scan * SC-2751P1B  ‘'Packaged’’ Assembly With 
SC-3892 S-Gun; full scan all guns * MU Metal Shield & Flying Leads 
for Resistance to Shock and 
SC-3814 G-Gun; limited zone scan * Vibration * 
Rear Window Types: Fiber Optics: 
SC-3821 Magnetic Deflection * SC-4 304 Solid Fiber Optics Face; 
SC-3875 Magnetic Deflection * Es Deflection * 


NOTE: Other screen phosphors for industrial and Military Cathode Ray Tubes are available upon request. 
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SYLVANIA INDUSTRIAL & MILITARY CATHODE RAY TUBES 


User’s User’s 
Type Description Péice Type Description Price 
Fiber Optics: Electrostatic Charge Printing Tubes: 
SC-3304 .001°* Line Width * | | 
SC-3850 0008"" Line Width ‘ SC#2795 Magnetic Deflection and Focus . 
SC-3507 .002"’ Line Width; Maghetic SC-3144 Magnetic Deflection and Focus; 
Deflection and Focus * Narrow Array . 
SC-3800 005° Line Width; Es Focus, . §$C-3154 Magnetic Deflection and Focus; 
Magnetic Deflection ° Wide Array . 
SC-3876 .004"’ Line Width; Magnetic 
Focus and Deflection * 
SC-408 2 Es Deflection * 
SC-4064 Similar SC+3195 « Double Deflection Tubes: 
Monoscopes: 
SC-3369 Magnetic Deflectio 
SC-3093 2’? Target-Customer Supplies . : : ° 
Information for Target SC-3365 17DWP Basic Design . 
SC-3 317 2°’ Target . 
SC+3891C High Resolution ® SC-3185 21EYP Basic Design * 


* - Indicates Military Type Approval. 


PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. 


oe |g ee 
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User's User's User's User's 
Price Price Price Price 
Type 1-99 100 - 999 Type 1-99 100 - 999 
1N34A 30 .23 1N456A 42 .28 
1N35 1.58 1.21 1N457A 45 30 
1N38A ORDER 1N38B 1N458A 48 32 
1N38B 49 38 1N459A 51 34 
1N48 .30 .20 1N461 42 .28 
1N55A 40 31 N1461A 42 28 
1N58A 55 41 1N462A 44 .29 
1N60 .30 .23 1N463A 54 .36 
1N64 .30 .23 1N464A 53 .35 
1N72 ORDER 1N82A 1N483B 70 AT 
1N82 (L) .70 55 1N625 43 .29 
1N82A (L) .70 55 1N626 45 .30 
D3530 (MIN. 1N82A) 82 71 1N627 .60 39 
1N90 33 .22 1N628 Je 47 
1N100 32 27 1N629 81 54 
1N126A 30 24 1N662 | .92 A4 
1N191 35 .28 1N663 1.20 .80 
1N251 72 48 
1N252 65 43 1N816 52 35 
1N276 31 24 1N914 45 .30 
1N277 | a4 ae 1N916 75 50 
1N279 .29 22 1N3064 .67 A4 
1N281 31 24 1N3182 64 50 
1N294 34 .26 1N4092 34 .26 
1N295 35 .27 1N4093 .68 52 


SYLVANIA ‘‘BULLET’’ RECTIFIERS 


User’s User’s User's User’s 

Price Price Price Price 
Type 1.99 100 - 999 Type 1.99 100 - 999 
1N1692 USE SR1692 SR500B .68 45 
1N1693 USE SR1693 SR1692 .61 41 
1N1694 USE SR1694 SR1693 .64 43 
1N1695 USE SR1695 SR1694 .68 -45 
1N2069 65 43 SR1695 69 A6 
1N2070 71 47 SR6587 1.20 .80 
1N2071 .87 50 SR6588 1.29 .86 
; SR6589 1.38 . 92 

1N2482 .65 43 SR6590 2.07 1.38 
1N2483 .69 .46 SR6591 3.30 1.38 
1N2484 71 cid SR6592 95 64 
SR200B .65 42 SR6593 2.10 1.40 


SYLVANIA MICROWAVE DIODES 


User’s User's User’s User’s 
T Price Price Price Price 
ype 1-9 10 - 99 Vee 1.9 10 - 99 
1N21B .68 58 IN21FM 20.20 17.20 
IN21BM 1.69 1.45 IN21RF 12.15 10.35 
IN21BR 1.02 .88 IN21FMR 24.30 20.70 
IN21BMR : : 

pre aes : fe 1N21WE 5.25 4.50 
; : IN21WEM 13.10 11.25 

1IN21CM 2.43 2.12 IN21WEMR 13.10 11.24 | 
1N21CR 1.41 1.22 1N21G 12.60 10.80 
IN21CMR 3.07 2.64 IN21GM 31.50 27.00 
IN21D 2.45 . 2.10 1N21GR 18.90 16.20 
1IN21DM 6.13 5.28 IN21GNR 37.80 32.40 
IN21DR 3.68 3.16 IN23B 67 58 
IN21DMR 7.35 6.30 IN23BM 1.69 1.45 
IN21E 4.20 3.60 IN23BR 1.02 .88 
IN21EM 10.50 9.00 IN23BMR 2.04 1.76 
IN21ER 6.30 5.40 IN23C 1.02 .88 
IN21EMR 12.60 10.80 IN23CM 2.43 2.12 


IN21F 8.10 6.90 IN23CR 1.41 1.22 
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SYLVANIA MICROWAVE DIODES 


User's User’s User’s User’s 
T Price Price T Price Price 
ype 1-9 10 - 99 ype 1-9 10 - 99 
1N23CMR 3.07 2.64 1N78AM 12.50 10.70 
1N23D 2.45 2.10 1N78AR 7.50 6.45 
1N23DM 6.13 5.28 1N78AMR 15.00 12.90 
1N23DR 3.68 3.16 1N78B 7.00 6.00 
1N23DMR 7.35 6.30 1N78BM 17.50 15.00 
1N23E 4.20 3.60 1N78BR 10.50 9.00 
1N23EM 10.50 9.00 1N78BMR 21.00 -: 18.00 
1N23EMR 12.60 10.80 1N78CM 35.00 30.00 
1N23F 8.10 6.90 1N78CR 21.00 18.00 
ery 2020 ee 1N78CMR 42.00 37.00 
1N23RF 12.15 10.35 IN78D 22.00 18.80 
1N23FMR 24.30 20.70 IN78DM 55.00 47.20 
1N23WE 5.25 4.50 
1N23WEM 13.10 11.25 an eRh peas cee 
1IN23WEMR 13.10 11.25 pe SDM we ; 
1N23G 12.60 10.80 SNTSE S20 paged 
1IN78EM 79.00 67.50 
ENeSeM $1.50 27.00 1N78ER 47.25 40.50 
1N23GR 18.90 16.20 
ENeSEME ee 32.40 1N78EMR 94.50 81.00 
1N25 3.53 3.03 IN78F 56.00 48.00 
IN25R 5.30 4.62 IN78FM 140.00 120.00 
1N25M 8.83 7.58 1N78FR 84.00 72.00 
1N25A 8.48 7.28 1N78FMR 168.00 144.00 
1N25AM 21.20 18.20 1N415B 68 58 
1N25AR 12.70 10.90 1N415BM 1.69 (1.45 
1N25AMR 25.43 21.90 1N415C 1.02 .88 
1N25B 11.75 10.10 1N415CM 2.43 2.12 
IN25RB 17.65 15.15 1N415DM 6.13 5.28 
IN25BMR 35.30 31.30 IN415E 4.20 3.60 
1N26 6.50 5.60 1N415EM 10.50 9.00 
1N26M 16.15 13.85 1N415EMR 12.60 10.80 
1N26R 9.90 8.50 1N415F - 8.10 6.90 
IN26MR 19.45 16.70 1N415FM 20.20 17.20 
IN26A 7.75 6.60 1N415FR 12.15 10.35 
IN26AM 19.30 16.60 1N415FMR 24.30 20.70 
IN26AR 11.65 10.99 1N415G 12.60 10.80 
IN26AMR 23.00 19.75 1N415GM 31.50 27.00 
1N26B 27.25 23.70 1N415S 24.50 es 
1N26BM 68.00 58.40 IN416B 68 58 
1N26BMR 81.75 71.25 1N416C 1.02 -88 
INZOE cdagaes 2130 1N416CM 2.43 | 2.12 
1IN26RC 48.20 41.70 1N416DM 6.13 5.28 
1N53 23.20 19.80 1N416EM 10.50 9.00 
1N53R 36.30 31.10 1N416FM 20.20 17.20 
1N53MR 72.75 62.50 1N416G 12.60 10.80 
1N53A 25.70 22.05 1N416GM 31.50 27.00 
1N53AM 64.30 55.10 1N830 2.95 2.53 
1N53AR 38.95 33.40 1N830M 6.35 5.45 
1N53AMR 77.90 66.75 1N830A 3.85 3.30 
1N53B 29.65 25.40 1N830AM 9.65 8.30 
1N53BM 74.50 64.00 1N831 6.85 5.87 
Te euk pee ee 1N831M 17.15 14.50 
: 1N831A 10.90 9.35 
1N53C 46.79 40.25 1N831AM 27.30 23.50 
1N53CM 116.95 100.00 1N831B 15.00 12.85 
1N53RC 70.20 60.75 1N831BM 38.50 32.20 
a pe — ne sas sa7 
: : 1N832M 17.15 14.50 
1N53DM 183.75 157.50 1N832A 10.90 9.35 
1N53DR 107.80 93.00 1N832AM 27.30 23.50 
1N53DMR 210.70 181.00 1N832B 15.00 12.85 
ee Ae ae 1N832BM 38.50 32.20 
1N3655 4.00 3.43 
aan ie ee 1N3655A 9.00 7.70 
a NTeK cooe Bee 1N3655B 16.00 13.80 
1N78R 6.75 5.80 ieavae | 6.60 5.65 
1N78MR 13.50 11.60 1N3746 13.80 11.85 
1N78A 5.00 4.28 1N3747 19.75 16.95 
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User’s User’s User's User's 
Price Price Price Price 
Type 1-99 100 - 999 Type 1-99 100 - 999 
2N35 91 .61 2N233A 1.13 .76 
2N94 1.08 72 2N306 .67 .45 
2N94A 1.41 ‘94 °N515 1.42 94 
2N193 .99 .67 2N516 1.50 1.00 
2N194A 1.17 .78 2N517 1.67 1.11 
2N212 1.50 1.00 
2N213 91 61 2N647/22 1.16 77 
2N649/22 .86 57 
2N213A 1.59 1.05 2N1058 1.75 1.17 
2N214 1.15 77 2N1059 1.00 .67 
2N214 Matched Pair 2.40 1.80 2N1101 58 .39 
2N216 1.75 1.17 2N1102 .64 .43 
2N228 1.59 - 1.05 2N1251 75 -50 
2N229 .50 .33 2N1431 1.25 .83 
2N233 .50 .33 2N2354 92 61 
CROSS-REFERENCE GROUPING BY DESCRIPTION 
(For further description information please consult Sylvania’s Industrial Product Data Manual) 
INDUSTRIAL REC. TUBE 9001 6939 6887 
U S 9003 7059 7055 
PENTODES +258 
6AH6WA Beam: Quadruple: 
6AJ5 6V6GTY : : 6AN6 
GANSWA 5932 Diode-Pentode: 
5933, WA 
6AU6WA, WB 6005/6AQ5W DIODES TRIODES 
6SJ7WGT 6005/6AQ05W/6095 OB2WA 6C4W 
7AK7 6216 1247 6C4WA 
5654/6AK5W 6669/6AQ5A 5722 654 
745 /68Re ggyarecte at 
7 : ‘ 
5693 7061 Duodiode: 6135 
6028 BY3WGT 7137 
: GTA 
6186/6AG5WA Duo Beam: 6X4W 7738 
6197 28D7 6X4WA 8318 
eee /68h8 20 sr3e/en 
: 7 AL5W : ‘ 
epee /08 ie. 5726/6AL5W/6097 Duotriode: 
‘ ‘ 5845 3A5 
7054 Tri. Pentode: 593] 6DJ8 
7056 6678/6U8A 6663/6AL5 12AT7WB 
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6080WA 
6189/12AU7WA 
6211 
6350 
6679/12AT7 
6680/12AU7 
6681/12AX7 
6922 
7025 
Duo Power: 


6AS7G 
6AS7GA 


HEPTODES 


5750/6BE6W 


TETRODES 


1229 
5727/2D21W 
6360 

7060 
7167 


SUBMINIATURE TUBES 
PENTODES 


6BA5 
5636,A 
5840, A 
5899, A 
5902, A 
5905 
5906 


TRIODES 


6AD4 
5718,A 
5719, A 
5904 


CROSS-REFERENCE GROUPING BY DESCRIPTION 


(For further description information please consult Sylvania’s Industria! Product Data Manual) 


Duotriode: 


TETRODES 
GB-6CY5 


Gas: 
5643 


GOLD BRAND RELIABLE 
TUBES 


PENTODES 
GB-7AK7 
GB-408A 
GB-1220/5654 
GB-1252/6U8A 
GB-5654 
GB-5725 
GB-5749 
GB-6136 
GB-6186 


Beam: 
GB-5932 
GB-5933 
GB-6005 


DIODES 
GB-OA2WA 
GB-OB2WA 


Duodiodes: 


GB-5Y3WGTA 
GB-6X4WA 
GB-6X5WGT 
GB-5726 
GB-5931 


TRIODES 
GB-6J4WA 
GB-6135 


Duotriodes: 
GB-6BQ7A 
GB-6DJ8 
GB-6SL7WGT 
GB-6SN7WGT 
GB-407A 
GB-1219/5670 
GB-5670 
GB-5687 
GB-5751 
GB-5814A 
GB-6080 
GB-6101 
GB-6189 
GB-6201 


HEPTODES 
GB-5750 


~TETRODE THYRATRON 
GB-5727 


CAMERA TUBES 


CAMERA TUBES 
Vidicons: 
7325 
8484 


Image Orthicon: 
5820A 


PHOTO TUBES 
1P39 
1P40 
921 
922 
923 

pers 927 
929 
930 
931A 
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MAGNETRONS— 
KLYSTRONS—TR—ATR— 
WAVEGUIDE WINDOWS 


MAGNETRONS 
2542 
6027 
7006 


KLYSTRONS 


(See Kilystror Section, 
Page 8) 


TRAVELING WAVE TUBES 
SYT620B 


ROCKET PLANAR TUBES 


2C36 
2C37 
5767 
5768 
6481 
6503 


IGNITRONS 
5551A/652 
5552A 


THYRATRONS 


5560/FG95 
5696 


5796 
5823 
5855 
6011/710 


5575/100 
5576/200 
5934 
8008 


GRID CONTROLLED 
C1K/6014 
C3J5/5632 
C3J/A/5684 
C6J/A/5685 
C16J/5665 


POWER AMPLIFIERS 


2C39A 
2C39B 








2C39WA 
2C40 
2C43 


3 
3X3000A1 
4-125A 
4-250A 
4-400A 
4E27A/5-125B 
4X250B 
4X500A 
25T 
100TH 
241B 
250TH 
304TH 
304TL 


450TL 
592/3-200A3 
807 

810 

811A 


812A 
813 


6883A 
6897 


7007 
7034/4X150A 
7035/4X150D 
7203/4CX250B 
7204/4CX250F 
7289/3CX100A5 
7815/3CPN10A5 


8077 
8161/3X2500A3 
8163/3-400Z 
8165/4-65A 
8166/4-1000A 
8167/4CX300A 
8168/4CX1000A 
8170/4CX5000A 
8173/4W20,000A 
8238/3X3000A1 
8239/3X3000F1 
8243/3W5000F3 
8245/4CX250K 
8246/4CX250M 
8249/4W300B 
8251/3X2500F3 
8252/4PR60B 
8438/4-400A 


VOLTAGE REGULATORS > 


PROTECTOR TUBE 


642 








